KAZIMIERZ 


FABISIAK 


ZNAKOMITY AKTOR 


WIELOLETNI CZLONEK ZESPOLU 
STAREGO TEATRU 
WSPOLTWORCA JEGO OSIAGNIEC 
ARTYSTYCZNYCH 


ZMARE NAGLE 25 KWIETNIA 1971 
W WIEKU 65 LAT 


POGRZEB ODBEDZIE SIE 
W PONIEDZIALEK 3 MAJA 1971 R. 
NA CMENTARZU RAKOWICKIM 
O GODZ. 1500 


DYREKCJA I ZESPÓL 
STAREGO TEATRU 


